prof. zw. dr hab. inż. BOGDAN 


CYUNEL 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ i DZIADZIO 
CZŁOWIEK WIELKIEJ DOBROCI i SZLACHETNEGO SERCA 


przeżywszy lat 67, zmarł nagle dnia 14 czerwca 1999 r. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA i odprowadzenie Zmarłego w kaplicy 
na cmentarzu w Batowicach na miejsce wiecznego spoczynku, 
nastąpi w poniedziałek dnia 21 czerwca 1999 r. o godz. 11.40, 

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, WNUKI oraz RODZINA 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 421-24-80 


